ENTREPISO 



CARGAS MUERTAS: 

1 Cielo Falso 

2 Peso Propio (acero) 

3 Arriostramiento 

4 Peso Cemento (liquido) 

CARGAS VIVAS 

1 Parqueos 



489.1 lb/pie 3 



10.23 lb/pie 2 
18.1148148 lb/pie 2 
1.2 lb/pie 2 
20 lb/pie 2 
49.5448148 



100 lb/pie 2 
100 lb/pie 2 



ANALISIS DE CARGAS 
Wtotal 



1417.26889 lb 



VIGAS 

1 Largas 



2 Cortas 



Carga Uniformemente Distribuida 



Carga Uniformemente Distribuida 



70.8634444 lb/pie Mmax 2834.5 lb/pie 34014.4533 Ib/pulg 

Vmax 1559 lbs 

101.233492 lb/pie Mmax 1984.2 lb/pie 23810.1173 Ib/pulg 

Vmax 1559 lbs 



